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Viennent ensuite les monographies de cliaque ouvragc : on y trouvera ce qui lui est special, description, histoire, dessins, photographies.
Pour tous les ponts, on a donne une elevation a la meme echelle, 2mm, de 1'arche ou des arches de 40m et plus.
Autant qu'on 1'a pu, en restant clair, on n'a donne qu'une seule fois chaque indication, soit dans les tableaux synoptiques, soit dans la monographie, soit dans les dessins.
5.  Suite, dans chaque mooographie,  do  figures, planches,  photo-
graphies,   renvois,   SOUrceS.  —   Chaque ouvrage a sa suite : de figures : f , f s ..... ; de planches : PI, PI, ..... ; de photographies : <I>, <I>S ..... ; de renvois au bas des pages : 1, ~ ..... ; de sources : St, S..... indiquecs a la fin de chaque monographie, quelquefois subdivisoes :
6. Designation abregee des materiaux aux tableaux synoptiques et aux dessins-
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Moellons ordinaires		employes en blocage sans		preparation speciale	MO
		choisis (o'est-a-dire avecsujetion) \	employes en parement	a joints incertains	MOI
				grossierement disposes par assises liorizontales.	MOH
			employes en • voute	meplals, lites, prolongeant, soil chaque  lit de douelle, soit un lit sur 2, sur 3.	MOV
Moellons a face reclangulaire, les 4 aretes dans un m6me plan ,	Moellons equarris'1			»	ME
		1     tallies   en   voussoii-s,   Ills   pleins   prolongeant   exaclemenl ceux de douelle. Joints et 1'ace de queue en parlie pleins.			MEV
	Moellons d'appareil5	Dimensions imposees	»		MA
			lailles en voussoirs, lits et joints pleins.		MAY
Libages		Pierre de taille de grand appareil grossierement equarrie.			L
Pierre de taille		Blocs appareilles  sur les imposees.		6 faces.   Toutes  les  dimensions	PT
Briques					Br
3- __ On peut ainsi controler et apprecier les renseignements donnes.
4. — Synonyme : Moellons tetues. 5_ __ Synonym'' : Moellons smilles.